Girare la tunicella sopra la puleggia e passare sub i to 
dopo sulla carrucola 4 awolgere par una spira sull'alberello 
B per passarla quindi sulla carrucola 3, 2 e J. In seguilo 
girara la tunicella sopra la puleggia e passando aliravcrso la 
cava C tissarla, mediante il nodo del capo rirrasfo libera, 
alia mollefta che a sua voHa verra agganciata al dentino D. 

Frssare con le relative viti il complesso scala al basa- 
mento, e dope aver messo il condensates variable in post¬ 
pone di tutto chiuso, sposfare tutfa a sinistra II porisindlce 
inserendo la tunicella nolle sue piastrine molleggianti. 

Coni roll a re I esatta posizione dell'indice sulla trasmis- 
sione di una stazione nota, indi tissare la tunicella alle pia- 
strine can colie all'acetone. 







